S. P. 


EMERYK Hr. CZAPSKI 


przezywszy lat 68, opatrzony SS. Sakramentami, 


zasnął w Bogu po krótkich cierpieniach dnia 23 Lipca 1896 r. w Krakowie. 


Stroskana żona i dzieci, donosząc o tym smutnym wypadku, zapraszają na wypro- 
wadzenie zwłok z domu L. 12 przy ulicy Wolskiej w Sobotę dnia 25 Lipca b. r. 
o godzinie 4 rano do Kościoła $w. Barbary, 


4 


a po odbytem Nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


